外観図面 型番： LAN-SW05/P 
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ネジ穴詳細(正面）ネジ穴詳細(断面) 


2.0 mm-J k- 



ネジ部分寸法 


ネジ部位名 

取付可能な 
ネジ寸法 

推奨 
ネジ寸法 

ネジ頭 

7.0 mm 未満 

6.5 mm 

ネジ頭の厚み 

2.5 mm 未満 

2.2 mm 

ネジの太さ 

4.0 mm 未満 

3.0 mm 

ネジの長さ 

— 

18.0 mm 


126 



Logiiec 


IJ7.3 I 

L 41.6 I 
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